アレ ティ ア 召 喚 ギ ルス 


キリ アキ 


ろ 喚 キリ アキ が 規定 の ルー ト で 移動 し 、 ルー ト 上 に 肌 傷 
生み 出し て くる 。 この キリ アキ は 通常 時 より も 耐久 値 が アッ 
プ し て いる た め 、 レー ザー を 続け て 照射 し て 消滅 させ よう 。 
また 、 移 動 中 の キリ アキ に は レー ザー が 当たら な い 。 止ま る 
場所 を 覚え て ] 体 ず つ 確 実に 狙っ て いこ う 。 

4 体 出現 時 は 1 体 倒す ご と に 抗生 剤 を アレ ティ ア の コア ア に 
投与 し 、 裂傷 を 縫合 する の は つぎ の 召喚 ギル ス ・ ヌ ー ズ ス が 出 
現す る と き に 行 な おう 。 6 体 出現 時 に は 苦戦 を 強い られ る た 
め 、 抗生 剤 を 打つ の は 止め て 、 出現 時 か ら キリ アキ を 攻撃 し 
続け て レー ザー ー が 使用 不可 に な る まで に 4 体 は 倒し て お き 
た 8 ー ザ ー ー が 復活 する まで に 裂傷 を 数 個 縫 合 し 、 バイ 
タル な 回復 。 残 D も 極力 早く 側 す て と と を 心がけ よう 。 Ne 


キリ アキ が 止ま っ た ら レ ー ザ ー を 照射 。 
陸 | 負 す まえ に 移動 され た ら 、 その キリ アキ 
N WO を 追っ て 再度 止ま っ と き に 攻撃 する 。 


過 6 体 の キリ アキ は 4 体 に 比べ て 大 幅 に 
本 | 難易 度 が 上 が る 。 ここ に 進む まえ に ア 
旨 人 | レティ ア を つぎ の 段階 まで 進ま せ た い 。 


【 手 順 】 
4 ノー レー ザー キリ アキ に ダメ ー ジ を 与え る 
ク 針 と 糸 キリ アキ が 生成 し た 裂傷 を 縫う 


| アレ ティ ア 召 喚 ギ ルス 


本 明 4 


_4 体 の 召 ーー レア の Ei 一 定 
時 間 経過 で 騰 器 内 に 潜伏 する と いう 行動 を 繰り 返す 。 ヌー 
ス を 切り 離せ ば 消滅 させ られ る が 、 ら 回 目 の メ ー ス 出現 時 
ら は 腫瘍 を ひと つ 発生 させ る た め 、 ヌー ス を 切り 離す まえ に 
腫瘍 の 処置 が 必要 に な る 。 ま た 、 処置 中 に は バイ タル を 回 
復 し て いる 暇 が な い の で 、 ヌー ス 洪 伏 時 に バイ タル を で きる 
だ け 回 復 し て おき た い 。 

発生 し た 且 湯 の 処置 で 手 一 杯 に な り 、 時 間 内 に ヌー ス の 処 
置 が 間に合わ な い 場 合 は 、 且 導 を 切り 離し た ら 手 を 休め 、 わ 
ざ の ヌー ス 出 現時 まで 待 と う 。 ヌー ス が 出現 し た ら 切 部 し 
た 腫瘍 素早 く 回 収 し 、 メー ス の 処置 を 進め る と いい 。 た だ 
し 、 新た な 腸 間 が 発生 し た 場合 全 は 、 その ター ン も 腫瘍 を 切り 
離す だ け に 止め 、 つぎ の 出現 時 に まとめ て 回 収 し よう 。 

召喚 メー ス は 攻撃 が 厄介 な 相手 で は な い が 、 処 置 に 時 間 
が 掛か る 。 そ の た め 、 最初 の 出現 時 に ら 体 の ヌー ス を 確実 
に 消滅 させ 、 毎回 コア に 抗生 剤 も 投与 し て お きた い 。 


| 隆 導 を 生成 され た ら 、 その ター ン は 腫 間 

陸 W 切り 離す だ け に 止め 、 ヌー ス が 出現 す 

に り | る まで バイ タル を 回 復 し し お こう 。 
] 


素早 く 腫瘍 の 処置 が で きる な ら 、 新た 
| に 発生 し た 腫瘍 を すぐ に 処置 し 、 同じ タ 
| ン 内 に ヌー ス の 切り 取り を 行 な おう 。 


peereYeeoPr の 09 が CRY が 0 のか 0 が "ownwmwmwmwnwnnnmnwnnnominnniniinii 


で 上 まり 9 
1 ( 少 ド レー ン 腫瘍 の 組織 液 を 吸い 取る 

4 ガイ ドラ イン に 沿っ て 腫瘍 を 切り 離す 
3 ノビ ピン セッ ト 切り 取っ た 腫瘍 を トレ イ へ 運ぶ 

旋 ( 少 ド レー ン ヌー ス の 組織 液 を 吸い 取る 

呈 メス ガイ ドラ イン に 沿っ て ヌー ス を 切る 
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ペン プティ の 小 コ ア 


召喚 ペン プティ が アレ ティ ア の 周囲 を 移動 し 、 規定 の 場所 
に 小 腫瘍 を 生み 出し て くる 。 ペ ンプ ティ の 動き は 遅い の で 、 
レー ザー を 当て や すく 消滅 させ や すい が 、 小 腫瘍 が 発生 し 

て いる と き に アレ ティ ア の コア に 抗生 剤 を 投与 する と 小 腫 瘍 
が すべ て 破裂 し て 、 バイ タル が 大 きく 減少 する 。 つま り 、 質 
生 剤 を 投与 する な ら 小 腫瘍 の 処置 も 毎回 行なわ な けれ ば な 
ら な い 。 そ の た め 、 抗生 剤 を 投 号 す る の は あき ら め て ペン 
プティ を 倒し きっ た ら 小 腫瘍 の 処置 を 行ない 、 つぎ の 召喚 ギ 
ルス に 進ん だ ほう が 効率 は いい 。 ちな み に 、 小 腫瘍 は さ つ 
] セッ ト で 生み 出さ れ 、 この うち 、 ひと つ を 残す よう に 治療 す 
れ ば 、 バイ タル の 低下 が 多少 は 抑 えら れる うえ 、 その 場所 に 
新た な 小 腫瘍 を 生み 出さ れる こと は な い 。 


【 手 順 】 
1 。 レー ザー 小 コ ア に ダメ ー ジ を 与え る 
人 ノニ レー ザー 小 コア が 生成 し た 小 腫 瘍 を 焼却 する 


3 2 ヒー ル ゼ リー レー ザー 上 を 閣 す る 
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使用 器具 今 


_ 規定 の ポイ ント を 召喚 シゲ ー が 行っ た り 来 た り と 飛び 交 
い 、 騰 を 生み 出し て くる 。 素 早く 移動 する シゲ ー を 追い か け 
て 倒 そ うと する と 処置 が うま くい か な いこ と が 多い の で 、 画 
面 右 半 分 に 移動 し た シゲ ー か ら ヒー ー ル ゼリー で 動き を 止め 、 
メス で 消滅 させ て いこ う 。 画面 右側 に は メス と 注射 の アイ コ 
ン が ある の で 、 アイ コン に 近い 位置 で 処置 で きれ ば 素早 く 対 
処 で きる は ず だ 。 召 召喚 シゲ ー の 数 が 減り 左 半 分 に し か いな 
いと き は 、 バイ タル を 回 復 さ せる か 、 腹 の 処置 を 進め よう 。 
は 

。 ち な み に 、 ヒー ル ゼ リー ー を シゲ ー が 停滞 する ポイ ント に 
oi 動き の 止ま っ た シゲ ー を まとめ て 切開 
し 、 いっ き に 消滅 させ る こと も 可能 だ 。 

召喚 シゲ ー は 6 体 の と き と 8 体 の と き の が ある 。 6 体 の こ 
き は ] 体 消滅 させ て コア に 抗生 剤 を 投与 し 、 体 の と き は ら 
体 まとめ て 消滅 させ て か ら 投与 し た い 。 バイ タル が 残り 少な 
く な っ て いる な ら 、 最後 の 1 体 を 残し 、 騰 の 処置 を 優先 し つ 
つ 、 バイ タル を 回 復 し て 、 つぎ の 召喚 ギル ス 戦 に 備え よう 。 


NNSNN 
1 づ ヒー ル ゼ リー シゲ ー の 動き を 止め る 
少 ヽ メ ス シゲ ー に ダメ ー ジ を 与え る 
3 (ドレ ー ン 肛 を 吸い 取る 


代 識 | ベン プティ が 8 体 の と き は 小 腫瘍 の 処 


て 4 体 出現 時 は 、1 体 を 残し て 小 腫瘍 の 
陳 電 | 数 を 調整 すれ ば 、 つ ぎの 召喚 ギル ス に 


NN シゲ ー や アル ティ ア の コア の 上 に 肛 が あ 
る と 、 メス や 注射 器 を 使用 時 に 「Miss」 


人 ぐ 科 | 2 体 則 時 に シゲ ー を 消 汰 き せる と き は 、 
問 り 合わ せ の シゲ ー も を 独 い 、 トー ル ゼ リ 


に 


の 
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